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No.3071) 


सं . 3071 ] 
No. 3071] 


NEW DELI 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 


( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 25 अक्तूबर, 2017 


का . आ . 3503 ( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या स्थापित तिथि भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
( 1 ) ___ ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 
आई एस 104 : 2017 तैयार मिश्रित रंग 25 अक्टूबर 2017 आई एस 104 : 1979 तैयार 25 अक्टूबर 2017 
रोगन , ब्रशिंग जस्ता क्रोम , प्राइमिंग के 

मिश्रित रंग रोगन, ब्रशिंग जस्ता 
लिए विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण ) 

क्रोम , प्राइमिंग के लिए 

विशिष्टि( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 443 ( भाग 1) : 2017/ आई एस 25 अक्टूबर 2017 | आई एस 443 : 1975 रबड़ एवं 25 अक्टूबर 2017 
ओ 7326 : 2006 रबड़ एवं प्लास्टिक 

प्लास्टिक हौज़ की परीक्षण 
हौज़ की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 1 स्टेटीक 

पद्धतियाँ ( दूसरा पुनरीक्षण) 
अवस्थाओं के अधीन ओजोन प्रतिरोधिता 

का मूल्यांकन (तीसरा पुनरीक्षण ) 
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25 अक्टूबर 2017 


25 अक्टूबर 2017 


आई एस 443 ( भाग 3) : 2017/ आईएस 
ओ 1402 : 2009 रबड़ एवं प्लास्टिक 

हौज़ की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 3 
हाइड्रोस्टेटीक परीक्षण (तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 443 : 1975 रबड़ एवं 

प्लास्टिक हौज़ की परीक्षण 
पद्धतियाँ ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


A . 


25 अक्टूबर 2017 


आई एस 1571 : 2017 एविएशन टर्बाइन 
ईंधन , मिट्टी के तेल के प्रकार , जेट - ए- 1 - 

विशिष्टि ( नौंवां पुनरीक्षण ) 


25 अक्टूबर 2017 | आई एस 1571 : 2008 

विमानन में प्रयुक्त टर्बाइन ईंधन , 
मिट्टी के तेल के प्रकार, जेट - ए- 1 

– विशिष्टि ( आठवां पुनरीक्षण ) 
25 अक्टूबर 2017 आई एस 1829 ( भाग 1): 

1978 पुस्तकालय फर्नीचर और 
फिटिंग - विशिष्टिभाग 1 
लकड़ी(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 1829 (भाग 1) : 2017 

पुस्तकालय फर्नीचर और फिटिंग - 
विशिष्टि भाग 1 लकड़ी ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


25 अक्टूबर 2017 


आई एस 1829 (भाग 2) : 2017 

पुस्तकालय फर्नीचर और फिटिंग - 
विशिष्टि भाग 2 इस्पात ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


25 अक्टूबर 2017 | आई एस 1829 (भाग 2): 25 अक्टूबर 2017 

1993 पुस्तकालय फर्नीचर और 
फिटिंग - विशिष्टि भाग 2 

इस्पात ( पहला पुनरीक्षण ) 
25 अक्टूबर 2017 | आई एस 2724 : 1964 लुगदी । 25 अक्टूबर 2017 

और कागज उधोग के पानी की 

गुणवत्ता छूटें 


आई एस 2724 : 2017 लुगदी और 
कागज उधोग के पानी की गुणवत्ता छूटें 

( पहला पुनरीक्षण) 


8 . 


25 अक्टूबर 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 11522 ( भाग 5 ) : 2017/ आई 
एस ओ 3002- 5 : 1989 कटिंग एवं 
घिसाई में आधारभूत मात्राएँ भाग 5 
घिसाई पट्टियों के प्रयोग से घिसाई 
प्रक्रियाओं हेतु आधारभूत पारिभाषिक 

शब्दावली 


9 . 


25 अक्टूबर 2017 | 


25 अक्टूबर 2017 


आई एस 14168 : 2017/ आई एस ओ 
6986 : 2013 अनुभाजनीय निवेश्यों वाले 
साइड एवं फेस मिलिंग ( स्लॉटिंग ) कटर्स - 

आयाम ( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 14168 : 1995 
बदलने योग्य इन्सर्ट वालेचीरने 

वाले कटर - विशिष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


10 . | आई एस 16435 : 2017 स्टेप्डसामानांतर | 25 अक्टूबर 2017 

शेंक वाले ठोस 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


__ आई एस 16633 : 2017/ आई एस ओ 
24512 : 2007 पेय जल और अपशिष्टजल | 25 अक्टूबर 2017 
सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ – पेय जल 
उपयोगिताओं का प्रबंधन और पेय जल 
सेवाओं के आंकलन के लिए दिशानिर्देश 
आई एस 16668: 2017 चिकित्सीय 25 अक्टूबर 2017 
वस्त्रादि - सेलिसाइलिक अम्ल आसंजक 

पलस्तर - विशिष्टि 


12 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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13. 


25 अक्टूबर2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


25 अक्टूबर2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16669 : 2017 चिकित्सीय 
वस्त्रादि - आसंजक मरहम पट्टियाँ - 

विशिष्टि 
14 . | आई एस 16670 : 2017 चिकित्सीय 
वस्त्रादि - अवशोषक सूती रिबन की जाली 

- विशिष्टि 
15. आई एस 16671 : 2017 
चिकित्सीयवस्त्रादि – बेलाडोना आसंजक 

पलस्तर - विशिष्टि 


25 अक्टूबर2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


16. आई एस 16688 : 2017 प्राकृतिक रबड़ 25 अक्टूबर 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
पेल लैटेक्स क्रेप - विशिष्टि 
इस भारतीय मानक की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , 
हैदराबाद, जयपुर, पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.inद्वारा इंटरनैट पर 
खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: PUB/3/3/2017-18] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
( BUREAU OFINDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 25th October 2017 
S .O . 3503 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 


Sl. 
___ No. 

( 1 ) 


No., Year and Title of the Indian | 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No ., Year and Title of theIndian 
Standards to be cancelled , if any 

( 4 ) 


Date of 
cancellation 

( 5 ) 


( 3 ) 


1 . 


25 Oct 2017 


25 Oct 2017 


__ IS 104 : 2017 Specification for 
Ready Mixed Paint, Brushing , Zinc 
Chrome, Priming ( Third Revision ) 


IS 104 : 1979 Specification for 
Ready Mixed Paint, Brushing , Zinc 
Chrome, Priming (Second Revision ) 


25 Oct 2017 


25 Oct 2017 


IS 443 : 1975 Methods of Sampling 
and Test for Rubber Hoses (Second 

Revision) 


IS 443 ( Part 1 ) : 2017/ISO 7326 : 
2006 Methods of Test for Rubber 

and Plastics Hoses Part 1 
Assessment of Ozone Resistance 
Under Static Conditions 

( Third Revision ) 


25 Oct 2017 


| 25 Oct 2017 


IS 443 ( Part 3) : 2017/ISO 1402 : 
2009 Methods of Test for Rubber 
and Plastics Hoses Part 3 
Hydrostatic Testing 

( Third Revision ) 


IS 443 : 1975 Methods of Sampling 
and Test for Rubber Hoses (Second 

Revision ) 
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25 Oct 2017 


25 Oct 2017 


IS 1571 : 2017 Aviation Turbine 
Fuels, Kerosene Type , Jet - A - 1 - 

Specification 
(Ninth Revision ) 


IS 1571 : 2008 Aviation Turbine 
Fuels , Kerosene Type , Jet- A - 1 – 
Specification 

(Eight 
Revision ) 


25 Oct 2017 


25 Oct 2017 


IS 1829 (Part 1) : 2017 Library 

Furniture and Fittings - 
Specification Part 1 Timber (Second 

Revision ) 


IS 1829 (Part 1 ) : 1978 Specification 
for Library Furniture and Fittings 
Part 1 Timber (First Revision ) 


25 Oct 2017 


25 Oct 2017 


IS 1829 (Part 2) : 2017 Library 

Furniture and Fittings – 
Specification Part 2 Steel ( Second 

Revision ) 


IS 1829 (Part 2) : 1993 Library 
Furniture and Fittings Part 2 Steel - 

Specification ( First Revision ) 


7 . 


25 Oct 2017 


25 Oct 2017 


IS 2724 : 2017 Quality Tolerances 
for Water for Pulp and Paper 

Industry ( First Revision ) 


IS 2724 : 1964 Quality Tolerances 
for Water for Pulp and Paper 

Industry 


25 Oct 2017 


NA 


NA 


IS 11522 (Part 5 ) : 2017/ISO 3002-5 
: 1989 Basic Quantities in Cutting 

and Grinding Part 5 Basic 
Terminology for Grinding Wheels 


25 Oct 2017 


25 Oct 2017 


IS 14168 : 2017 /ISO 6986 : 2013 
Side and Face Milling ( Slotting ) 
Cutters with Indexable Inserts – 

Dimensions ( First Revision ) 


IS 14168 : 1995 Sitting Cutter With 
Indexable Inserts – Specification 


10 . 


25 Oct 2017 


IS 16435 : 2017 Solid Carbide End 
Mills with Stepped Parallel Shank 

Specification 


NA 


25 Oct 2017 


NA 


IS 16633 : 2017 /ISO 24512 : 2007 

Activities Relating to Drinking 
Water and Wastewater Services – 
Guidelines for the Management of 
Drinking Water Utilities and for the 
Assessment of Drinking Water 

Services 


25 Oct 2017 


ΝΑ 


IS 16668 : 2017 Medical Textiles - 
Salicylic Acid Adhesive Plaster - 

Specification 


13 . 


25 Oct 2017 


NA 


IS 16669 : 2017 Medical Textiles - 
Elastic Adhesive Dressing - 

Specification 


14 . 


25 Oct 2017 


ΝΑ 


IS 16670 : 2017 Medical Textiles – 
Absorbent Cotton Ribbon Gauze - 

Specification 
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15 . 


25 Oct 2017 


NA 


NA 


IS 16671 : 2017 Medical Textiles - 
Belladonna Adhesive Plaster - 

Specification 


16. 


IS 16688 : 2017 Natural Rubber 
Pale Latex Crepe – Specification 


25 Oct 2017 


NA 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 

Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati , Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis.in . 


[ Ref : PUB/ 3/ 3/ 2017- 18 ] 
C. B. SINGH, Addl. Director General 


__ ( 2 ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 नवम्बर , 2017 
का . आ . 3504( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) रद्द होने की तिथि 
संख्या और शीर्षक 

जो कि रद्द होने है, 
अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
( 1) | 

( 3 ) 

( 4 ) 
आई एस 16627 : 2017 कृषि वस्त्रादि - बूंद | 1 नवम्बर 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
बूंद करके सिंचाई पद्धति के मेन्स एवं सबमेन्स में 
प्रयुक्त होने वाली उच्च घनत्व पोलीइथाइलीन 
( एच . डी . पी . ई.) से निर्मित लैमिनेटेड बुनी ले 

___ फ़्लैट ट्यूब - विशिष्टि 
आई एस 16703 : 2017 वस्त्रादि - 25 किग्रा 1 नवम्बर 2017 लागू नहीं 

लागू नहीं 
पोलीमर सामग्री पैक करने के लिए उच्च घनत्व 

पोलीइथाईलीन ( एच . डी . पी .ई. ) 
पोलीप्रोपाइलीन ( पी . पी .) के बुने हुए बोरे - 

विशिष्टि 
आई एस 16709 : 2017 वस्त्रादि - 50 किग्रा 
सीमेंट पैकिंग हेतु , बुने हुए , लेमिनेटेड 

1 नवम्बर 2017 लागू नहीं लागू नहीं 
पोलीप्रोपाइलीन ( पी . पी .) से निर्मित ब्लाक 

बाटम वाल्व बोरियाँ – विशिष्टि 
4 . आई एस 16718 : 2017 कृषि वस्त्रादि - कृषि | 1 नवम्बर 2017 लागू नहीं 

लागू नहीं 
और बागवानी अनुप्रयोगों के लिए पोली 
प्रोपाईलीन स्पन बोंडेड बिना बुने हुए फसल 

कवर करने के लिए कपड़े - विशिष्टि 


2. 


3. 


। 
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[Fief: PUB/3/3/2017 - 18 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi,the 1st November, 2017 
S .O . 3504 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, ifany, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


Sl. No. 


No & Year of the Indian 
Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
cancellation 


No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , 

if any 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


1 Nov 2017 


NA 


NA 


IS 16627 : 2017 Agro Textiles - 
High Density Polyethylene (HDPE ) 
Laminated Woven Lay Flat Tube for 
Use in Mains and Submains of Drip 

Irrigation System - Specification 


1 Nov 2017 


NA 


NA 


IS 16703 : 2017 Textiles – High 
Density Polypropylene (HDPE ) 
Polypropylene ( PP ) Woven Sacks 
for Packaging of 25 kg Polymer 

Materials – Specification 


1 Nov 2017 


NA 


NA 


IS 16709 : 2017 Textiles – 
Polypropylene (PP ) Woven , 
Laminated, Block Bottom Valve 
Sacks for Packaging of 50 kg 

Cement - Specification 


1 Nov 2017 


NA 


NA 


IS 16718 : 2017 Textiles – 
Polypropylene Spun Bonded Non 

Woven Crop Cover Fabric 
Agricultural and Horticultural 
Applications - Specification 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis .in . 


[Ref: PUB /3 /3 /2017 - 18 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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